Ughdarras lonadail: Eileanan Arcaibh 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 
0 1 2 3 is còrr iomlan 

1971 2,128 3,025 502 71 5,726 

1981 1,979 3,490 885 217 6,571 

1991 2,051 3,921 1,430 293 7,695 





